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ment la propriete d'emettre la chaleur rayonnante (ou, ce qui est la
meme chose, celle de la recevoir) et la propriete de communiquer la
chaleur a 1'air par le contact (ou, ce qui est la meme chose, celle de
la recevoir de 1'air par le contact), on observerait des resultats tres
differents de ceux que toutes les experiences nous ont montres. Deux
thermometres, Tun metallique et 1'autre noirci, exposes de la meme
maniere aux rayons du Soleil, prendraientlameme temperature. L'ele-
vation d'un thermometre au foyer d'un miroir concave qui reflechit la
chaleur rayonnante d'un vase echauffe serait la meme, soit que la
boule du thermometre fut noircie, soit qu'elle fut enveloppee d'une
feuille de metal. On remarquerait aussi que le temps necessaire pour
abaisser la temperature du vase d'un degre donne a un autre devien-
drait double, triple, quadruple, a raison du changement de la surface
de ce vase, lorsque 1'elevation du thermometre place au foyer du mi-
roir deviendrait deux fois, trois fois, quatre fois moindre. Enfin, un
thermometre noirci et un thermometre metallique exposes de la meme
manifere a 1'impression d'un corps froid, ou, ce qui est la meme chose,
places pendant la nuit sous un ciel decouvert, acquerraient des tem-
peratures egales.

Si, au contraire, le changement d'etat d'une surface agit inegale-
ment sur la propriete de communiquer la chaleur a I'air par le contact
et sur la propriete d'emettre la chaleur rayonnante, tous les efiets
serontsemblables a ceux que Ton observe. 11 est important de recon-
naitre qu'ils constituent un fait unique, parce qu'on acquiert ainsi le
moyen de les prevoir.et de les calculer exactement: ce qui est le but
de toute theorie.

L'inegalite de temperature fixe de deux thermomfetres qui ne dif-
ferent que par 1'etat de la surface n'est done point contraire &u prin-
cipe general qui suppose la faculte de communiquer la chaleur equi-
valente a celle de la recevoir; mais il faut considerer que ces deux
proprietes ne sont identiques que lorsqu'elles s'exercent de la meme
maniere. La facilite avec laquelle la chaleur rayonnante se dissipe a
travers la surface est egale a celle cle cette meme surface pour absorberie le rayon r,
